JULIA z GRODZICKICH 


RZEWUSKA 


urodzona w roku 1804, po krótkićj lecz ciężkićj chorobie, opatrzona SS. 
Sakramentami, zgasla d. 17 Listopada 1880 r. w dobrach swoich Topola. 


Stroskany mąż wraz z synem przybranym, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Sobotę d. 20 b. m. o godz. 9 rano do kościoła parafialnego 
w Szkalbmierzu, a po odprawioném Nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


